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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 

15 Μαρτίου 2013 


Α ΠΟΦΑΣΕ ΙΣ 

Αριθμ. 36402 

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου του Δήμου Πατρέων κατ’ εφαρ¬ 
μογή της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α72011) 

2. του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
Α/2010) 


3. τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πατρέων του Ν, Αχάίας 
σύμφωνα με τις αριθμ. 10517/3059/09 (ΦΕΚ 557 Β/26- 
3-2009) 58012/7004/10 (ΦΕΚ 865 Β/18-6-2010), 74555/ 
9087/10 (ΦΕΚ 1004 Β/30-6-2010), αποφάσεις του Γ.Γ. 
Περιφ. Δυτ. Ελλάδος και την αριθ. 18464/3608/11 (ΦΕΚ 
948 Β/24-5-2011) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 
διαπιστώνουμε: 

1. την αυτοδίκαιη κατάργηση τριακοσίων τριάντα εν¬ 
νέα (339) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπι¬ 
κού που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πατρέων 
Ν. Αχάίας όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κα¬ 
τηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές 
θέσεις (Α+Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που 
εξαιρούνται από 
την κατάργηση, κατ’ 
εφαρμογή των περ. 
α'η/και β' της παρ. 
Ια του άρθρου 33 
του ν. 4024/2011 
Περ. α (Γ) περ. β (Δ) 

Καταργούμενες 

κενές 

[Β μείον (Γ + Δ)] 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 







Κλάδος ΠΕ Διοικητικού 

36 

29 

7 



7 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού 

10 

7 

3 



3 

Κλάδος ΠΕ Μηχανικών 
Αρχιτεκτόνων 

16 

7 

9 



9 

Κλάδος ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

25 

19 

6 



6 

Κλάδος ΠΕ Τοπογράφων 
Μηχανικών 

14 

13 

1 



1 

Κλάδος ΠΕ 

Πληροφορικής 

13 

7 

6 



6 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 







Κλάδος ΤΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας 

20 

10 

10 



10 

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού 
λογιστικού 

20 

12 

8 



8 

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών 
Ηλεκτρολογίας 

8 

4 

4 



4 

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών 
Μηχανολογίας 

8 

5 

3 



3 

Κλάδος ΤΕ Πολιτικών 
Δομικών'Εργων 

14 

9 

5 



5 

Κλάδος ΤΕ Πολιτικών 
Έργων Υποδομής 

20 

15 

5 



5 

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών 
Τοπογραφίας 

5 

2 

3 



3 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας 

Γ εωπονίας 

5 

3 

2 



2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 







Κλάδος ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας 

35 

27 

8 



8 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού 

132 

94 

38 



38 

Κλάδος ΔΕ Εποπτών 
Καθαριότητας 

8 

6 

2 



2 

Κλάδος ΔΕ Οδηγών 

82 

52 

30 



30 

Κλάδος ΔΕ 

Πληροφορικής 

10 

9 

1 



1 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 

15 

9 

6 



6 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 

Δενδροκηπουρών 

Ανθοκόμων 

30 

18 

12 



12 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Ελαιοχρωματιστών 

12 

5 

7 



7 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Ηλεκτρολόγων 

31 

23 

8 



8 

Κλάδος Τεχνικός ΔΕ 
Ηλεκτροσυγκολλητών 

6 

4 

2 



2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Ηλεκτροτεχνιτών 

Αυτ/των 

4 

2 

2 



2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Μηχανικός Αυτοκινήτων 

2 

1 

1 



1 
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Κλάδος ΔΕ 

Μηχανοτεχνιτών 

Αυτοκινήτων 

25 

12 

13 



13 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Μηχανοδηγών 

25 

15 

10 



10 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Πινακίδων Σήμανσης 

3 

2 

1 



1 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Πλακοστροτών 

12 

7 

5 



5 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Συντήρησης Κτηρίων 

2 

1 

1 



1 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 

Συντήρησης 

Οδοστρωμάτων 

6 

4 

2 



2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Τοιχοποιίας 

7 

5 

2 



2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 
Υδραυλικών 

17 

12 

5 



5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 







Κλάδος ΥΕ Επιστατών 
Καθαριότητας 

10 

7 

3 



3 

Κλάδος ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

207 

135 

72 



72 

Κλάδος ΥΕ Εργατών 
Κήπων 

35 

23 

12 



12 

Κλάδος ΥΕ Εργατών 
Κοιμητηρίων Ταφής 
Εκταφής 

21 

11 

10 



10 

Κλάδος ΥΕ Εργατών 
Πλυντηρίων 

5 

3 

2 



2 

Κλάδος ΥΕ Εργατών 
Ύδρευσης 

4 

3 

1 



1 

Κλάδος ΥΕ Κλητήρων 
Θυρωρών 

22 

12 

10 



10 

ΣΥΝΟΛΟ 

984 

645 

339 



339 


2. ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν. ΑΧ ΑΙΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες οργανικές 
θέσεις 

Καλυμμένες 

Κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 




Κλάδος ΠΕ Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Ιατρών 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Τοπίου 

1 

0 

1 

Κλάδος Μηχανικών Συγκοινωνιολόγων 

2 

0 

2 

Κλάδος Μηχανικών Χωροταξίας Αστικής και 
Περιφ. Ανάπτυξης 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Οικονομικού 

8 

0 

8 

Κλάδος ΠΕ Πολιτισμού 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Φιλολογίας 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Χημικών 

2 

0 

2 

Κλάδος ΠΕ Λογιστικού 

6 

2 

4 

Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Χωροτακτών 

Πολεοδόμων 

3 

1 

2 

Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

14 

3 

11 

Κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

8 

3 

5 

Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωλόγος 

1 

0 

1 
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Κλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 

3 

1 

2 

Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕ Βαλκανικών Σπουδών 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




Κλάδος ΤΕ Αδελφών Νοσοκόμων 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικονωνίας 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικής 

3 

0 

3 

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων 

3 

0 

3 

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 

6 

0 

6 

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής και ΜΜΕ 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ. Α 

11 

2 

9 

Κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 

3 

1 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




Κλάδος ΔΕ Δημοσιογραφίας Συντακτών και 
Ρεπόρτερ 

1 

0 

1 

Κλάδος ΔΕ Ιεροψαλτών 

2 

0 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Τοπογραφικός Εφαρμογών 

1 

0 

1 

Κλάδος ΔΕ Υπεύθυνος Προμηθειών και 
Αποθηκών 

2 

0 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Σχεδιαστών Τεχνικών 
Έργων 

3 

0 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Καλουπατζίδων 

6 

1 

5 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Δομικών Έργων 

4 

1 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Ξυλουργών 

8 

1 

7 

Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

13 

5 

8 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




Κλάδος ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

7 

0 

7 

Κλάδος ΥΕ Εργατών Έργων 

20 

3 

17 

Κλάδος ΥΕ Εργατών Ηλεκτροφωτισμού 

12 

4 

8 

Κλάδος ΥΕ Εργατών Οδοποιίας 

15 

1 

14 

Κλάδος ΥΕ Εργατών Υπονόμων 

9 

3 

6 

Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Εξωτερικών Χώρων 

14 

1 

13 

Κλάδος ΥΕ Αποθηκαρίων 

3 

0 

3 

Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών Αφοδευτηρίων 

10 

0 

10 

Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών Κτηρίων 

29 

0 

29 

ΣΥΝΟΛΟ 

247 

33 

214 


Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα 
προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. 
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Πάτρα, 6 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
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